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ROSA TOMENTOSA 

-F/W multiplici. (Voyez tome 2 , page 4o, ¿y». 3, var. p.) 

LE ROSIER COTONNEUX, 

(Variete a fieurs doubles.) 

DESCRIPTION. 

Cet arbrisseau fait partie du groupe des Rosiers á feuilles 
velaes sur les deux faces (R. villosae, L c. p. 3qJ. II s’éléve, 
en buisson, á la hauteur de quatre ou cinq pieds. Ses bran- 
ches sont armées de forts aiguillons grisátres, presque droits, 
dilates a leur base, épars, et parfois disposés deux par deux 
prés des stipules des feuilles. Ses folióles, au nombre de cinq, 
rarement de sept, grandes, velues des deux cotes, double- 
ment dentees, sont portees par un pétiole aussi velu, et garni 
de quelques petits aiguillons crochus. A la base de ce pétiole 
sont deux stipules larges, bifides, pointues et quelquefois foliacées 
au sommet, denticulees en leur bord. Les fieurs, rarement 
solí taires, plus souvent disposées par trois, naissent á l’extré- 
mité des rameaux: elles sont supportées par des pédoncules 
hérissés dun grand nombre de poils formes, termines par des 
glandes. Le tube du cálice, de forme ovoide, est entiérement 
couvert de pareils poils. A la base de ceux des pédoncules qui 
se trouvent chargés de trois fieurs, sont deux bractées ovales- 
pointues, un peu foliacées au sommet. Chaqué pédicelle est 
muni de bractées qui lui sont propres; mais celui du milieu, 
toujours plus court que les deux autres, en est privé, par les 
motifs que nous avons déja exposés plusieurs fois. La corolle 
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